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COSI’  LA  FEDERAZIONE  E’  STATA  CHIUSA  FINCHE’  I 
LAVORI  DI  RIPARAZIONE  NON  SARANNO  ULTIMATI  ! 
E  TUTTI  NOI  LOTTATORI  ABBIAMO  RICEVUTO  UNA 
SETTIMANA  DI  FERIE 
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E  COSI’  SI  CONCLUSE  LA  MIA  PRIMA  SETTIMANA  DI  VACANZA  DA  QUANDO  | 
LAVORO  ALLA  S.P.F!  LA  PRIMA  E  L’ULTIMA! 

DA  ALLORA  NON  PRESI  MAI  PIU’  LE  FERIE  ,  ARRIVAI  ALLA  CONCLUSIONE  CHE  ERA  I 
MENO  PERICOLOSO  ANDARE  A  COMBATTERE  SUL  RING 
CHE  VEDERSELA  CON  UN  ASCENSORE  DI  UN  PALAZZO  DI  12  PLANI!  I 
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